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Giữa làn sóng ồn ào về các thiết bị màn hình cảm ứng có đèn nền như X4 Pro hay đối thủ Boox Picco, tài khoản writesandbikes trên diễn đàn r/XTEINK đã chia sẻ bài đánh giá thực tế sau đúng một giờ “trên tay” chiếc XTEINK X4 Classic (X4C) hoàn toàn mới.




Bài viết thu hút sự chú ý không chỉ nhờ sự xuất hiện hài hước của chú mèo một mắt Barnaby nằm cạnh thiết bị, mà còn bởi những đánh giá chân thật về trải nghiệm đọc sách thuần túy không đèn nền.




Màn Hình Sắc Nét Và Trải Nghiệm Phần Mềm Gốc





	Độ trong và sắc nét của văn bản: Tương tự như sự khác biệt giữa X4 bản gốc và bản Pro, màn hình của X4 Classic giữ được vẻ sáng rõ tự nhiên, nền trắng sạch và chữ in nổi khối như trang giấy thật. Tuy không đạt độ nét tuyệt đối như chiếc X3 siêu nhỏ, sự chênh lệch này gần như không thể nhận ra nếu không nheo mắt soi kỹ từng pixel.




	Sự tù túng của Firmware gốc: Điểm gây ức chế nhất với tác giả là việc dành tới 55 phút trong tổng số 60 phút sử dụng chỉ để tìm một phông chữ vừa mắt. Phần mềm mặc định của hãng vẫn chưa hỗ trợ tùy biến linh hoạt kích thước chữ và giãn cách dòng (line height) độc lập theo từng họ phông chữ – một lý do lớn khiến cộng đồng luôn tìm đến các bản firmware tùy biến như Inx hay CrossPoint.






Hoàn Thiện Phần Cứng: Đầm Tay, Nút Bấm “Nịnh” Ngón Tay




Trái ngược với những định kiến về thiết bị nhựa giá rẻ, X4 Classic mang lại cảm giác hoàn thiện rất chắc chắn:





	Nút bấm cải tiến vượt bậc: Phím bấm nảy hơn, nhẹ tay hơn đáng kể và loại bỏ hoàn toàn hiện tượng rung lắc lỏng lẻo (wobble) từng xuất hiện trên các phiên bản trước.




	Tính năng đánh thức thông minh: Người dùng có thể nhấn bất kỳ phím nào để đánh thức máy ra khỏi chế độ ngủ thay vì phải mò đúng nút nguồn nhỏ ở cạnh viền.




	Kích thước và trọng lượng: Máy mỏng và nhẹ đến bất ngờ, không tạo cảm giác cộm hay nặng nề khi đút túi quần hoặc cầm đọc bằng một tay trong thời gian dài.






Câu Chuyện Cổng Sạc Pogo Pin: Chấp Nhận Hay Mua Thêm Adapter?




X4 Classic tiếp tục sử dụng cổng sạc từ tính pogo pin thay vì USB-C truyền thống:





	Dung lượng pin lớn hơn: Viên pin được nâng cấp giúp thời gian sử dụng kéo dài, giảm tần suất phải cắm sạc hàng ngày.




	Giải pháp chuyển đổi USB-C: Thành viên prevenad gợi ý việc trang bị thêm các đầu chuyển đổi nhỏ (USB-C to Pogo Pin adapter) của bên thứ ba bán trên Amazon. Tác giả cho biết giải pháp này rất tiện dụng tại nhà, nhưng khi đi du lịch xa, chiếc X4 đời đầu có sẵn cổng USB-C cắm thẳng vẫn là lựa chọn an toàn nhất để tránh nguy cơ thất lạc adapter.






Vị Thế Trước Thềm Boox Picco Ra Mắt




Dù thừa nhận rằng chiếc Boox Picco sắp ra mắt có thể sẽ vượt trội về độ tiện lợi ngay khi mở hộp và tính năng thông minh, tác giả vẫn giữ tình cảm đặc biệt với sự mộc mạc của X3 và X4 Classic:





“Tôi có cảm giác Picco sẽ thắng thế về độ dễ dùng và tính năng ngay khi đập hộp. Nhưng linh cảm mách bảo tôi vẫn sẽ mang theo chiếc X3 hoặc X4 Classic nhỏ gọn, vì tôi đơn giản là thích sự thuần túy và dễ chịu của chúng.”






Đối với những ai ưu tiên độ sắc nét tự nhiên của trang sách E-ink không qua lớp phủ cảm ứng, các phím bấm cơ học êm ái và thiết kế tối giản, X4 Classic vẫn giữ được sức hút rất riêng giữa một thị trường đang ngày càng phức tạp hóa các thiết bị đọc sách bỏ túi.
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